
  
    جدول المحتويات


    
      	
        الغلاف
      

      	
        التفريغ
      

    

  

  جميع فتاوى نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

  2521 - حكم إخراج الأسنان الصناعية عند الوضوء - نور على الدرب

  عبدالعزيز بن باز


  
  وتقول لدي طقم اسنان هل يجزئ وضوء واحد؟ ام عند كل وضوء لابد من خلعها ثم ضوء لا حاجة الى خلعها. الحمد لله. عند الوضوء الاول وما دامت على الطهارة لا حاجة
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  نادمت على الطهارة فانها صلبت طهارة. واذا ارادت الطهارة الاخرى تمضمضت والاسلام في فمها لا حاجة لها عليها نعم
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